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σεως χλπ., ώς αΐ διατάξεις αυται έκυρώΦησαν, έτροκοκοιήΦη- 
«αν καί σι/νεπληρώΦησαν δυνάμει τού ύκ’ άριΦ. 1633/19511 
Νόμου. '· 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΧΚΙΙ 

|Περί άναγκαστικής άκαλλοτριώσεως έκτάσεως εις περιο¬ 
χήν Κοινότατος Κρυονερίου—Αττικής ϋκίρ και δατττ»- 
ναις τής Δημοσίας Έκιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

ΠΟΑΙΟΙΟΙΙΑ 

ΑΙΑΥΑΓ·ΑΤΑ 

Περί καρατάσεως τής ισχύος τοϋ άκό 10.9.1975 Π. Δ/τ«ς 
«-ερί αναστολής των οικοδομικών εργασιών εις τάς ττεριο- 
χάς τών ζωνών δομήσεως άκό Βουλιαγμένης μέχρι Σου¬ 
νίου» (ΦΕΚ 197/Δ7Ι975).-. . 

Περί τρΐκοκοιήσεως τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Φιλα¬ 
δέλφειας (Αττικής). 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΛΙΛΚβΙΝβΧΕΙΧ 

I 

: Άριύ. ΕΧ 18249. (1) 

Περί αναγκαστικής άκαλλοτριώσεως έκτάσεως εις περιοχήν 
Κοινότητος Κρυονερίου — Αττικής ύιτέρ καί δακάναις τής 
Δημοσίας ’Ειτιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντες ύκ’ όψει: ___ · 

1. Τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 797/1971 «κερί αναγκαστι¬ 
κής απαλλοτριώσεων», έν συνδυασμφ κρος τάς διατάξεις τού 
ΰκ’ άριΌ. 139/1971 Β.Δ. «κερί αρμοδιοτήτων τών Νομαρ¬ 
χών κρος κήρυξιν αναγκαστικών τινών απαλλοτριώσεων». 

2. Τάς διατάξεις τού άρθρου 4 καραγρ. 4 τού ύκ’ άριί. 
1468/1950 Νόμου κερί ΐδρύσεως Δημοσίας ’Εκιχειρήσεως 
Ηλεκτρισμού, ώς ούτος έτρσκοκοιήύ'η καί σν/επτληρώί&η διά 
τοϋ ύκ’ άριΦ. 1672/1951 Αναγκαστικού Νόμου καί κυρω- 
•ύέντος διά τού ύκ’ άριΦ. 2113/1952 Νόμου. 

3. Τάς διατάξεις τοϋ άρψρου 9, τοϋ ύκ’ άριΦ. 1566/1950 
Αναγκαστικού Νόμου κερί κυρώσεως τής μετά τού οίκου 
«ΕΒΑ300», συναφΦείσης την 29ήν Ιουλίου 1950 συμίά- 


4. Την ύκ’ άριΦ. 115 άκόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τής Δ.Ε.Η., ληφΦείσαν κατά την ύκ’ άριΦ. 16ην τής 10.4.76 
συνεδρίαν αύτοϋ. , 

1 5. Τήν ύκ’ άριΦ. 94802/11.9.1967 (ΦΕΚ 122/67 τ. Δ')' 

άκόφασιν τοϋ 'Τκουργοϋ Βιομηχανίας. 

6. Τήν ύκ’ άριΦ. 21973/20.8.1976 αίτησιν τής Δημοσίας 
Έκιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμοϋ, άκοφασίζομεν: ί 

Κηρύσσομεν άναγκαστικώς άκαλλοτριωτέα λόγω δημοσίας 
όφελείας, ύκέρ καί δακάναις τής Δ.Ε.Η., ήτοι δουλείαν έίς 
διεύρυνσιν τής συσταΦείσης δυνάμει τής ύκ’ άριΦ. 94802/11. 
9.1967 άκοφάσεως Υπουργού Βιομηχανίας, τοιαύτης 

'Η διά τής καροϋσης διευρυνομένη καί έκιδαλλομένη, δου¬ 
λεία κεριλαμβάνεται έκί τής έμφαινομίνης, εις τό ύκό κλί¬ 
μακα '1:500 ύκ’ άριΦ. 5—1648/2.12.1975 κτηματολογικόν 
διάγραμμα καί αντίστοιχον κτηματολογικόν κίνακα τής ΔΕΗ! 
δεόντως τεΦεωρημένα, λωρίδες εδάφους έκτάσεως 42,60 μ 1 
καί συνίσταται δουλεία έκτος τών άλλων καί εις τήν άπαγό- 
ρευσιν άνεγέρσεως ή ύκάρξεως οϊουδήκοτε χτίσματος ή έγκα- 
ταστάσεως μέχρι ύψους τεσσάρων καί 50% (4,50) μέτρων άκο 
τής στάΦμης τού έδάφους, ώς έκίσης τήν άκαγόρευσιν δεν- 
δροφυτεύσεως καλλιέργειας, άνορύξεως φρέατος ή άλλων έν 
γένει έργασιών δυναμένων νά παρεμβάλουν έμκόδια ή νά περιο¬ 
ρίσουν την προσπίλασιν τού προσωπικού, οχημάτων, τών τε¬ 
χνικών μέσων κλπ. τής Δ.ΕΗ. ή τών ύπ’ αυτής όριζομένων 
προσώπων εις τήν βάσιν τού ύπό στοιχεία έκμεταλλεύσεως 
ΑΡΧ—99 πύργον. ! 

’Επί τής άπαλλοτριουμένης έκτάσεως κειμένης εις τήν 
περιοχήν Κοινότητος Κρυονερίου Αττικής κροβάλλουσι δι¬ 
καιώματα οί 1) Νικόλαος Καραϊσκάκης καί 2) Γρηγόριος 
Νοδάρος. 

Ή παρούσα δημοσιευΦήτω διά τής ’Βφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν Χαλανδρίψ τή 2 Αύγουστου 1976 
'Ο Αναπληρωτής Νομάρχης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΒΑΙΟΣ 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 


Α 11 


( 2 ) 


Περί παρατάσεως τής ισχύος τού άκό 10.9.1975 Π. Δ/τος 
«πϊρί αναστολής των, οικοδομικών εργατιών εις τάς ττεριο- 
νάς τών ζωνών δομήσεως άκό Βουλιαγμένης μέχρι Σου- 
,'νίου» (ΦΕΚ 197/Δ'/1975). 


• ;'- ν ; Ο) 

Περί τροποποιήσεως τού ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Φιλα¬ 
δέλφειας (Αττικής). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰπ' όψει τάς διατάζεις τού άκο 17 Ιουλίου 
1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλκ.», ώς.μεταγενε- 


; Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



205/1974 (ΦΕΚ 363/Α!), τής καρ. 3 τού άρ-3ρου 12 τοΰ 
Ν.Δ. 1262/1972 .(ΦΕΚ, 194/Α'), ώς αύτη άντικατεστά- 


·'Ε*/ον-εσ ΰτ’ όιδει '.'τάσ διατά-·ισ -οΰ ά-τδ 17 ’ΤβιΔίβ!» τ0 “ ®?δροΥ3 “βϋ' Ν.Δ. 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α') 

, ευχοντες υπ οφει -.ας ιιατα_εις .ου ακο 1 / Ιουλίου · Γ .· Γ . . « ΤΛ ηοοιη/.-ΜίΛο/ιηη ιη^Ί .· / 

1923 Ν. Δ/τος .«κερί σχεδίων κόλεων, κωμών κλκ.», ώς ι * ον ί-*^; τιι ί ν ν~^ αρι$.. Ε. 22219/~908/19/).1973 αρο- 

,.ί __ _ ι_.Γ.ια _ ___» η_ _? φασιν,-.του ΐπουργου Δημοσίων;.-Εργων (ΦΕΚ 27 //Α), τας 


μέταγενεστέρως έτροκόκοΐή-ύησαν καί συνεκληρώΰησαν καί .?ν-Γ , ® !> ,ηονΓη^/ ίΤ7ο/,ιιο/Γ<ν- 

είδικώτερον τού άρ-ύρου.’8 αυτού καί ίδόντες τήν ΰκ^.άρι· 5 .^ 7 « 192/1974, 67/197ο,'-|ΐ2/19ιο, 113/19/ 

923/1976 γνωμοδότην τού Συμβουλίου Δημοσίων^ Έργών 'ν^ο/ίΟ/ΰ ^ρα^εις του^ Δημοτικού Συμβουλίου Ν«ας Φιλα- 



'/ΑρΌρον μόνον 

Λ \ 





σιων οι οίκιτμο ι„ οΐ- εχοντες εγκεκριμενον σχέδιον ρυμοτο¬ 
μίας, οί έμκίκτοντες εντός τών κεριοχών κερί ών ή παρά¬ 
γραφος 1 τού παρόντος. 

> Εξαιρούνται επίσης τής αναστολής οίκισμοί,-,τής ' κατά 
τήν προηγουμένην, παράγραφον 1 περιοχής'άπο 'τής ημερο¬ 
μηνίας) έγκρίσεως τού ρυμοτομικού αυτών “.σχεδίου ,,έάν 'ή 

εγκρισις «"'**- -* λ - = --λα— —·"■ _λ.. - — υ. 

γραφον 


κλίμακα 1:2.000, ουτινος···τυνοτίκον 'άντίτυκον δημοσιεύε¬ 


ται μετά.-του παρόντος. 


• „ , "Αρΰρον 2. . ? 

Κατα το προσωπον τών οίκοκόδων, ώκοδομημενων ή 'μή 
τών κείμενων εντός τού ώς άνω “(άρόΐρον 1 τού. παρόντος) 
τροποποιούμενου ύπ’ άριΰ. 209 οικοδομικού τετραγώνου κα- 
ταργεϊται καί επιβάλλεται προκήπιρν (πρασιά) πλάτους τεσ- 
^ ^ σάρων (4) μέτρων, ώς εν τψ αΰτψ διαγράμματι έμφαίνεται. 

Ή ισχύς τού παρόντος άρχέται από τήν ημερομηνίαν'Τ.ή-υ.', Άρ^ρον 3. ’·' < ' 

ξεως τού άπό 10.9.1975 /Π. Δ/τ^^^ ' Λ „ Το δάπεδον τοΰ' άνεγερδησομένου.Ναού, εντός τής διά ,τού 

’ ., , , , 'Λ άρθρου 1 τοΰ παρόντος έγκρινομενης ύέσεως, δέον δπως μή 

, τον^ αυτόν επι των Δημοσίων' Εργων Υπουργόν, άνα- ύπερίαίνη τήν στάθμην τού πέριζ .εδάφους πέραν τών όγδυή- 
τι^εμεν τήν δημοσίευσιν ( \ καί έκτέλεσιν τού παρόντος Δια- κοντά έκατοστών (0,80) τού μέτρου. * 

τάγματος. .* " Εις τόν αυτόν επί τών Δημοσίων Έργων Υπουργόν, άνα- 

!λ .. _λ.. »_ : _ _ι ·__ -_ ι 1 , 


ς γίνη προ τής παρόδου τού,/χατά\τήν· - άΰτήνΑπαρ'ά; 
1, χρόνου, αναστολής. ^ 


’Βν Άίήναις τή 23 Αύγουστου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 


. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΗΗ 01Ι0Ν ΙΡΓβΝ 

ΧΝΕΠΝΡΚ ΙΤΡλΤ·! 


τιίεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος Διατά¬ 
γματος. ;< , ί 

. ’Εν Ά.^ήναις τή 19 Αύγούστού 1976 . ,! 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΗΟΖΙΟΝ ΕΡΓΟΗ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 



















